1 Event 


1 Result 


Ref. Rvinge 


09/22/2012 18:26 EDT WBC 


8.9 thous/mm3 


(4.0-10.5) 1 


RBC 

■ immr "mm 


4.20 mill/mm3 


(4.20-5.40) 


HGB 


L 11,8 g/dL 


(12.5 - 16.0) 


HCT 
■ ■ — * 


L 34.4 % 


(37.0 - 47.0) 


Mrv 

1 1 V 


81.8 fL 


(78.0- 100.0) 


MCH 

1 1 -mmt 1 


28.0 pg 

i Z? 


(27.0-31.0) 


MCHC 


34.3 g/dL 


(32,0-36.0) 


ROW 


13.8% 


(11.5- 14.0) 


Platelet 


249 thous/mm3 


(150-450) 


MPV 

1 II T 


7.8 fL 


(6,0 - 9,5) 


Sodium L^vel 

— 'mm' 'md I SJ III mm W T 1 


143 rnmol/L 


(136 - 146) 


Potassium Levi^l 


f 4.5 rnmol/L 


(3.5 - 5.1) 


Chloride 


lflR mmoli'L 


(98 - 108) 

\ IT -Mf mm WWf 


C02 


23 mmoli'L 


(22-31) 


Aninn Gao 

1 1 1 1 1 'mm' 1 1 J J 1h* 


f H 15 mmol/L 


(6 - 14) 


Glurose Lev^l 


f H 101 mg/dL 


(65 - 100) 


BUN 


H 34 mg/dL 


(7 - 21) 


Creatinine 


H 1.74 mg/dL 


(0.60- 1.00) 


eGFR 


1 L 30 mL/min 


(>=60 - ) 


eGFR Afri-Arner 


f L 37 mL/min 


(>=60-) 


Calcium Level 


9,1 rng/dL 


(8.2-10.5) 


Total Protein 


H9.1 g/dL 


(6.0-8.3) 


Albumin Level 


4.0 g/dL 


(3.2-5.1) 


Bili Total 


0.7 mg/dL 


(0.1 - 1.3) 


ALT 


H 54 IntUnit/L 


(9 - 52) 



Event Date 


Event 


Result 


Ref. Range- 


AST 


H 61 IntUnit/L 


CO - 39) 


Alk Phos 


H 261 IntUnit/L 


(43 - 122) 


09/22/2012 21:31 EDT Ur Amp/Met: Qual 


Negative 


(Negative - ) 


Ur Barbiturate Qual 


Negative 


(Negative - ) 


Ur Benzodiazepine Qual 


Negative 


(Negative - ) 


Ur Cannabinoid Qual 


Negative 


(Negative - ) 


Ur Cocaine Qual 


Negative 


(Negative - ) 


Ur Methadone Qual 


A Positive 


(Negative - ) 


Ur Opiate Qual 


Negative 


(Negative - ) 


Ur PCP Qual 


Negative 


(Negative - ) 


UDS8 Interp 


f See Note 




UA Spec Grav 


1.015 


(1.005 - 1.030) 


UA pH 


6.0 


(5.0-8.0) 


UA LeukEst 


Negative 


(Negative - ) 


UA Nitrite 


Negative 


(Negative - ) 


UA Protein 


A Trace 


(Negative - ) 


UA Ketones 


Negative 


(Negative - ) 


UA Glucose 


Negative 


(Negative - ) 


UA Bili 


Negative 


(Negative - ) 


UA Urobilinogen 


0.2mg/dL 


(0.2 mg/dL - ) 


UA Blood 


A Moderate 


(Negative - ) 


UA WBC/hpf 







LIA RBC/hpf 


4-8 




UA Squam Epithelial 


Few 





